| 
ANNA z Szyszkowskich SKULSKA 


żona nadinżyniera c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 32, po długiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu dnia 
14 Października 1894 r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się we Wtorek dnia 16 b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu pod 


L. 17 przy ulicy Pędzichów wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


- Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. 


